Mer JAN 


ANECKI 


urodzony 7. 1926 roku w Siedliszowicach, 


były wieloletni dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa 
:ementowo-Budowlanego Nr 2 w Krakowie, były radny 
zionek Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Kra- 
ków-Podgórze, działacz ZBoWiD-u, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma in. 
odznaczeniami państwowymi, 


zmarł nagle, dnia 18 sierpnia 1984 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE  odprawione zostanie 
w czwartek 23. VIII. br. o godz. 8.30 w kościele paraf. 
Św. Mikołaja. 


Odprowadzenie Zmarłego z kaplicy na cmentarzu Pod- 

górskim do grobowca rodzinnego nastąpi w tym samym 

dniu o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokiej żałobie: 


ŻONA, CÓRKI, WNUKI, ZIĘCIOWIE, SIOSTRY, 
BRACIA I RODZINA 


